





Spiel und Spaß und 
Fantasie... 


...bringen den Stein ins Rollen. 

Oder umgekehrt? Jedenfalls bildet schon die erste 
DUPLO Rassel den Grundstein für eine Spielwelt, 
die mitwächst — eine ganze Kindheit lang. 

Denn DUPLO Spielzeug ist mit LEGO" Steinen | 
verbaubar, und LEGO Steine passen zu 
TECHNIC Elementen. So bereichert jedes neue 
Teil den Schatz, der Kinderträume greifbar 
macht. 


















` o RE Für die Kleinen 
Spielzeug kann von p 
Moc] Hand mit warmem DEN das Größte. 


Wasser = a S Bunte Steine, freundliche Gesich- 
E. ee ng de duplo 0-6 Jahre ter, knuddelige Tiere und sogar 
40°C lagern. Elektrische richtiges Werkzeug, so vielseitig ist 
Elemente nicht waschen. DUPLO Spielzeug. Der Clou: die neue Eisenbahn mit Elektro- 


motor und Geräuschen! Für kleine Forscher von 0 bis 6 Jahren. 
2 Seiten 4-15. 





. Jeden Tag ein neues 


—— ibo 
CIE". Hier (er-)findet jeder seine Welt: 
3-16 Jahre Von Burg bis Raumfahrt, von 
BASIC bis MODEL TEAM, von 
grimmigem Piratenpack bis High Society; LEGO SYSTEM ist das 
Fantasiereich der unbegrenzten Móglichkeiten. Für Lebenskünstler 
von 3-16 Jahren. Seiten 16-39 








` Technik wie in Wirklichkeit. 

MEGO) adala Von den ersten TECHNIC 
Einsteigermodellen bis zum (High) 

TECHNIC Control Center reicht die 
Palette wirklichkeitsgetreuer 
Herausforderungen für innovative Tüftler. Alle Modelle sind gespickt mit 
unterschiedlichsten technischen Funktionen. Ganz neu: der 9 V 
Mikromotor! Für Ingenieure von 7-16 Jahren. Seiten 40—47 3 














7-16 Jahre 
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4-18 Hallo Baby! - 


Monate DUPLO Spielzeug spricht Babys an. Mit klaren 
Bab Farben, BEE Formen, freundlichen Gesich- 

y tern und lauter klingenden, kullernden Uberra- 
schungen. Alle Teile sind sicher, ungiftig und 
hygienisch, und alles paBt zusammen zu immer 
neuen Abenteuern für Hand und Sinne. 


DUPLO Spielzeug lehrt Greifen und Begreifen. 















DUPLO Rassel mit Greifring 
Ab 4 Monaten. : 
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DUPLO Telefon ael 
mit Häschen, Rasseln un 
Ab 9 Monaten. 


DUPLO Wippwagen mit Rassel, 
Rádern und beweglichen Augen. 
Ab 7 Monaten. 






Um Raus aus dem Eimer. 
! C 3 ran an die Steine, 
armer rein ins Vergnügen! I 






f 
Mit so vielen quirlig-bunten DUPLO Elementen a 2 
schópft die Fantasie aus dem Vollen. Und vom , m 
Murmeltierwohnmobil zum Seelówenaussichts- ke Ley 
turm sind’s nur ein paar Handgriffe... A f AP 
DUPLO Spielzeug - für die Kleinen das Größte. x E. 


DUPLO Eimer »Zoo«. 
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2381 
DUPLO Eimer 


»Stein auf Stein«. 





re & 


Große 
»Dicke Freunde«. 


Neuheiten lieferbar ab Januar 1993. 


|! 2313 
2 uu Kleiner DUPLO 
Ergänzungskasten. 


Zu (> 
l2- 2314 e 1 
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Großer DUPLO € N VIL y 


Gr U nd kast en Erganzungskasten. 













2318 
DUPLO Baies, 


1579 
s «4 ei DUPLO Sammelbox 
xi x »Maskottchen«. 
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2392 
DUPLO Spielbox »Bauernho 23315," DUPLO DUPLO Grundkasten 
Die Schachtel wird im Handumdrehen DUPLO Bär Grundkasten »Bauernhof« 
zum Bauernhaus. Von 2-5 Jahren. mit Skateboard. »Reise«. mit Rückziehmotor. 
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2306 
DUPLO Bauplatte 
38 x 38 cm. 





2304 2303 

Grüne DUPLO 2 DUPLO 
Bauplatte Bauplatten 
| 38x38 cm. 9,5x19 cm. 












2-5 


Jahre 


Spielsets 


=> ( e 





2613 


DUPLO Müllabfuhr 
mit Fahrer und Mülltonne. 





2630 
DUPLO Wohnwagen-Gespann 
mit Campingmóbeln und Familie. 


Neuheiten lieferbar ab Januar 199 


Der Herr der Dinge... 


Erst drei Käse hoch, und schon Rennfahrer, 
Zoodirektor, Pilot, Feuerwehrhauptmann, 
Zirkusartist, und, und, und ... Mit DUPLO 
Spielsets ist jeder Knirps ein Allround-Talent. 


Fahrzeuge 


DUPLO Racing Team 
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mit Formel | Gespann, Siegertreppe und Pokal. 


2617 
DUPLO Abschleppwagen 
mit Fahrer. 
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2609 2612 
DUPLO Rennwagen DUPLO Motorrad 
mit Pilot. mit Fahrer. 





O Bauernhof 








Jahre 


Spielsets 





2655 
DUPLO Bauernhof mit Trecker, Hänger, 
Förderband, Windrad, Tieren und Figuren. 


200 













2647 
DUPLO Bauer mit Tieren und Zaun. 


Großer DUPLO Zoo 2668 
mit Giraffen, Nilpferden, Eisbären, Affen, Panda, DUPLO Tierpark mit Löwen, Nilpferden, 
Seelöwe, Giraffenhaus, Raubtiertransporter, Tierpflegern und B suchern. Von 3-5 Jahren. Affen, Krokodil und Wärterin. Von 3-5 Jahren. 





262 
DUPLO Trecker 
mit Hänger, Walze und Farmer. 


In | 


Schiff 





2662 
2664 e DUPLO Krokodil Raubtiertransporter; 
DUPLO Tigerfamilie und Panda und Seelówe mit Tigerbaby und 
mit Gehege und Tierpfleger. mit Gehege und Tierpfleger. Tierpfleger. f 





2643 

DUPLO 
Fischkutter mit 
DUPLO Zoo Tierkinder, BE Radar, Anker, 
Giraffe, Eisbär, Löwe 1 Beiboot, Fischern 
und Seehund. EM und »Wuff«. 


"t 
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Circus 








DUPLO Circus Artisten 


Be | 7 : Cm 
mit Rhónrad, Transporter und Elefant. 939 | f E ` _8® 


Das Rad dreht sich während der Fahrt. DUPLO Clowns mit rollender 2637 
Artistenkanone und Spezial- 
motorrad. Die Kanone kata- DUPLO Feuerwehr 
pultiert die Clowns in die Luft. mit Feuerwehrmann. 


Flughafen 


2677 
9 LUN S DUPLO Feuerlósch- 
x Hubschrauber mit Haupt- 
= und Heckrotor, transparenter 
= 


Pilotenkanzel, Schlauchwinde 
und zwei Löschmeistern. 





DUPLO Feuerwache mit Garagen und Bereitschaftsraum, Leiter, 
Alarmrutsche, Einsatzfahrzeugen, Feuerwehrleuten u.v.m. Von 3-5 Jahren. 










N | H LH 
' x43 Polizei 
Bo i Y A 
2678 E x > 
DUPLO Düsenjet mit Pilot und Passagierin, 
Service-Caddy mit Fahrer und Gepäck. F | 
S | 


2675 

DUPLO Polizei- 
Hubschrauber mit 
drehbarem Rotor und Pilot. 






Nanc. 









2676 
DUPLO Privatflugzeug 
mit Hobbypilot. 


2679 
«9 DUPLO Flugplatz 
= it Tower, Flugzeug, 
Hubsthrauber, Service- 
Caddy, Pilot und 
Bodenpersonal. 





2654 
DUPLO Polizeirevier 
mit Einsatzfahrzeug und 2 Polizisten. 






= 


4 





DUPLO Polizei-Einsatzzentrale mit Streifenwagen, 
Motorrad, Stráfling und zwei Beamten. 


> 


Neuheiten lieferbar ab Januar 199. 9 


2-6 Echt pfiffig - die neue DUPLO 
Jahre Eisenbahn mit Batteriemotor! 
Eisenbahn Ein Knopfdruck, und sie fährt los. Den Polwechsler 












in die Gleise, und sie macht automatisch kehrt. 
Fährt bis zur Start/Stop-Schiene und hält an. Zwei 
Minuten kein Impuls: Sie schaltet den Motor ab und 
spart Batterien. Und begleitet jede Aktion mit dem 
passenden Geräusch. Ein paar Handgriffe — ein ganz 
neuer Zug ist bereit zur Abfahrt. Der Lokführer/ 
Streckenwart/Zugdesigner ist 3 Jahre alt — und hat 


DM alles souveran im Griff. 





DUPLO Eisenbahn mit Batteriemotor und r 

vier verschiedenen Geráuschen. Mit Schienenoval, ` 
2 Waggons, Bahnsteig und Wärterhäuschen. 
3x Ke Batteri 





bitte extra kaufen. Von 3-6 Jahren. Y 
Sn Qe 














2732 
DUPLO Schiebezug mit Gleisoval, Bahnsteig und 3 Figuren. DUPLO Bahnübergang. 






Ein einziger Satz von 3 x 1,5 V Batterien 


e 
4 Š 
bereitet 8 Stunden Spielspaß. 





2736 
DUPLO Weichen. 


$ 













2734 2735 
6 gerade DUPLO 6 gebogene DUPLO 2737 & 
Schienen. Schienen. DUPLO Schienen und Kreuzung. 


2733 
DUPLO Lokomotive 
mit offenem Waggon, Elefant und Tierpfleger. 


— u 


— A 


Neuheiten lieferbar ab September 1993. || 









2-6 Wunderbar wandelbar 


Jahre ist dieses Traumhaus, mit viel Spielraum für die 
` Fantasie der Bauherrin. Komplett mit Einrichtu 
Spielhaus und Familie, oder Zimmer für Zimmer zum 
Sammeln — im DUPLO Spi s läßt nur der | 
Spaß die Wände wackeln. 








unmöbliert, mit Fußboden, 4 Wänden, 
2 Dachelementen, Antenne und Dekorationen. 





2776 b j E 


DUPLO Schlafzimmer 
mit Móbeln, Bettzeug und Kind. 









m 
€ t er, mo 
2777 - 2775 
DUPLO Wohnziitner DUPLO Badezimmer mit 
mit Móbeln, Kamin, Fernseher und Vater. Sanitárobjekten und Kind. 
WES -— É : EUM | | 
® 
M BE DUPLO Spielhaus mit kompletter 
DUPLO Küche Einrichtung für Wohnzimmer, Schlafzimmer, 
mit Küchenzeile, EBecke, Geschirr und Mutter. Küche, Bad und Familie. 











2656 

DUPLO Eigenheim 

mit Mutter, Baby und Hund 
»Wuff«, Postauto und Briefträger. 


bu d 
Leg 


2615 2614 





DUPLO Kinderzimmer DUPLO Mutter und 
mit Mutter und Baby. Kind. 


2771 
DUPLO Familie. 








2773 
DUPLO Gartenmöbel, Großeltern und Baby. 


3-6 


Jahre 


TOOL 


Die Schrauben sind 
fest integriert, des- * 
halb geht keine ver- 
loren. Gegen Über- 
drehen schützt die 
»Klick-Funktion des 
Toolo Schraubers. 


Das DUPLO Häschen 
hat wohl "pe 
Schraube locker! 


Denkste: da sitzt jede bombenfest. 
Deshalb geht auch keine einzige verloren. 
Trotzdem kann man sie festschrauben — für 
superstabile Toolo Modelle — und losschrauben — 
für immer neue Konstruktionen — : 
tausendundeinmal. Und gegen Uberdrehen hat 
der Toolo Schrauber die raffinierte »Klick«- 
Funktion. Stecken — Schrauben — Klick. 
DUPLO Toolo — die Idee mit dem Dreh. 




























ei — 2950 
© DUPLO Toolo Baustelle, 
b stationärer Bagger mit 


Drehkranz und mehrfach 
beweglichem Ausleger, 
Muldenkipper, Planierfahrzeug 
und drei Tiefbau-Arbeitern. 


2905 

DUPLO Toolo Ergánzungskasten 
mit verschiedenen Elementen 

und Toolo Schrauber. 





2940 

DUPLO Toolo 
Lóschzug, dreiachsig, mit 
Feuerwehrsteiger auf 
Drehkranz, Krananhänger 
mit Abschlepphaken, 
Löschkanone, 
Planierschild und zwei 
Feuerwehrleuten. 











| Steinig ist der Weg 
|. ins Gluck... 








3-12 Jahre Je mehr LEGO’ Steine Sie Ihrem Liebling in den Weg P 
legen, desto bunter treibt es seine Fantasie. Und desto eo e , 
größer ist die Freude an der selbstgebauten kunterbunten Kä) 
Wunderwelt. 


TÍM SA - 
LEGO SYSTEM BASIC - jeden Tag ein neues Spielzeug. 








a 


— 


as "3 Be. 















i | ; 1 [ n a Ree: fa i \ | N P 
LEGO BASIC LEGO BASIC f N SE d Wë 
Ab 3 Jahren. in Sammelbox. Y. Ln e = 
Ab 3 Jahren. — " 365 
335 — dei 385 LEGO BASIC 
o LEGO Grundelemente LEGO BASIC — in Sortierkoffer 
Y in Sammelbox. in Sortierkoffer mit 3 Fáchern. mit 2 Fächern. 
( 160) Ab 3 Jahren. Ab 3 Jahren. Ab 3 Jahren. 
l6 


Neuheiten lieferbar ab Mai 1993. 






1874 

Lora Steinpick schaufelt ruckzuck 
LEGO Steine in ihren Bauch. 

Mit Bauplatte und 

LEGO Elementen. 


Ab 3 Jahren. 
? 
Wu 
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| 1885 

| Großer LEGO 
Eimer mit vielen 
LEGO Steinen in 
verschiedenen 


"m 
Ra 


SEE 


“a Déi 
fh, 
Ss 





` el 7 
4! Sac! Ay Formen und \ 
Pr x if Farben und neuen 
ci Lk CH d Figuren. E 
EN . ? 
PIN 1884 1881 
as Kleiner LEGO Mittlerer 


LEGO Eimer mit 

vielen LEGO Steinen in 
verschiedenen 

™ Formen und Farben. 


14] | Eimer mit vielen 
fr 4 LEGO Steinen in 
` verschiedenen 


Formen und Farben 
und neuer Figur. 17 








Hochst erbaut... 


... ist der fünfjáhrige Luftikus von seinen pfiffigen 
Kreationen. Denn seine BASIC Sammlung hat so 
viele wirklichkeitsgetreue Spezialelemente, 
daß der Spielspaß in den Himmel wächst. 


















5-12 Jahre 





565 
LEGO BASIC 





LEGO BASIC 





in Sortierkoffer in Sortierkoffer 

mit 2 Fächern. mit 3 Fächern. 
LEGO BASIC LEGO BASIC LEGO BASIC Ab 5 Jahren. Ab 5 Jahren. 
Ab 5 Jahren. in Sammelbox, in Sammelbox, 


klein. groß. 
Ab 5 Jahren. Ab 5 Jahren. 








erga pee Haste Tone... 
; - Was so ein Siebenjähriger aus seinem 
id si et ` BASIC Schatz zaubert, verschlägt so 


7-12 Jahre manchem Bewunderer die Sprache: Das 
sieht nicht nur aus wie in Wirklichkeit, 
das blinkt und klingt sogar! 






- 801 - 802 - 803 - 804 - 805 
in verschiedenen Farben. Türen, Fenster, 
mente, Dachelemente 25°, 45°. Ab 5 Jahren. 


Electric 


in a 


LEGO Bau- und Ideenbuch. 


8 ML UT 

Beleuchtungs-Set mit Stromführungs- ` Ab 5 Jahren. 
elementen, Lichtleisten, Verkehrszeichen 

und weiteren Transparent-Steinen. Ab 5 Jahren. 


84 
9V Motor mit Batteriebox und 
Radelementen. Ab 5 Jahren. 


815 
Bauplatte 38x38 cm. Ab 3 Jahren. 


725 
LEGO BASIC d LEGO BASIC »Stadt«. LEGO BASIC 
»Feuerwehr« Ab 7 Jahren. »Fahrzeuge«. 
mit Licht und Sirene. Ab 7 Jahren. 
Ab 7 Jahren. 








ARATE 


5-12 Jahre 


Fesselnde Abenteuer 


bestehen Kápt'n Roger und seine Hannen 
auf ihrem goldgierigen Kurs gegen Recht 
und Ordnung. Mit zwei brandneuen 
Schiffen werden sie ihren Háschern wohl 
wieder ein Schnippchen schlagen. 


LEGO* SYSTEM Piraten - mit vollen 
Segeln ins Abenteuer. 








6261 
Piratenfloß mit Mannschaft, 


t 
Á ^ —— EN Hai und Schatzkiste. 


Piratennest mit Geheimschatzkeller, 
Bootsanleger, Gouverneursjolle, Piratenfloß, 
Piraten und Matrosen, Affe, Hai und Papagei. 


20 









6286 
Piraten-Dreimastbark mit Kanonen, 
Kompaß, Lastenkrahn, Ankerwinde, Beiboot, Seeräubern und Poster. 


N 
SS. d 2 
Kal ; = 
623179 eT 
Schatzsucher 
mit Truhe und Papagei. 


l. e 
BI fra 
AP 









Schiffbrüchiger Pirat 
mit Floß und Hai. 


r mit drehbarer 
Kanone, Kompaß, Piraten und Poster. 











A | d E > 
^ "nd P" 
6258 © —— 


Beutehóhle mit Piraten, Schatztruhe, 
Rotrock, Boot und Hai. 


Sa e ja. 
ta A = 

6252 = 

Piraten, Rotröcke und Zubehör. 


Neuheiten lieferbar ab März 1993. 










Soldaten 










6271 — ; 
Admiralskaravelle mit Gaffel- 
und Luggersegel, Achter- und Vorderkastell, 
Kompaß, Kanonen, Admiral und Rotröcken. 


6277 a 
Historischer Freihafen 
mit Speicher, Zollhaus, Lastenkränen, 
Wachturm und Gefängnis, Klappbrücke, 

Handelskogge, Piratenschaluppe, Rotrock-Patrouille und Piraten. 


Aa Vis 


624% Aes 
Ruderboot mit 
Rotrócken, Gefangenem 
und Schatzkiste. 






















] 6267 j 
Hafenschenke mit Kerker und Kanone, 
Piratensegler, Musketieren und Papagei. 





Schwerbewacht@r Felsenkerker mit 
Wachmannschaft und Gefangenem, 
Kanone und Ruderboot. 






6259 
Gefängnis mit Wachposten, 
Pirat und Papagei. 


h wie ve he zt 


en: 


in. und San 


6038 

Wegelagerer der Wolfsbande 
mit Pferdefuhrwerk, 
Ausrüstung und Beutegut. 





6075 

Räuberhöhle 

der Wolfsbande mit Wehrbrueke, 
Geisterturm, Geheimversteck, 
Spukgestalt und Räubern. 





"27 Neuheiten lieferbar ab August 1993, 





t-Seedrache mit Achterkastell, 
t Besatzung. 


6086 
Dreitürmige Ritterburg mit Ringmauer, Zugbrücke, 
Fallgatter, Geheimgang, Kemenate, Verlies, 
Nachtgespenst, Rittern, Ráubern und Pferden. 

4 T BT 








24 Neuheit 1993. Lieferbar ab Januar. 


Himmlische Ferien pem 
im Urlaubsparadies ( \ 


Magst du weiBe Strande und 
kristallklares Meer? Freundliche 
Pferde und fróhliche Leute? Action 
auf dem Surfboard und die größten 
Eisbecher der Karibik? 











PARADISA lädt Dich ein! 






_ mit transpare 
| Sonnenterrasse, Swimming Pool, Filmstars, 
Hauspersonal und Sportwagen. 







nit Boxen, ttelplatz, Turnier-Pferden, Sulky, 
Geländewagen mit Hänger, Reitern und Pferdewirt. 


6405 — 
PARADISA Turnierteam mit Springpferd, 
Turnierreiter und Pferdepflegerin. 





asian. 




















Cocoon 00 oo0000000 00000 00 mn] 


000000 00000000 0000000 00 Q 


| 
Í 


| 
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| 
ngen, Gefängniszelle, Polizeihub- | I 


Polizei Hauptquartier, 3geschossig, mit Spezialabteilu 
otorrad und Spezialeinheit, Verbrecher, Zubehör und Poster. 


schrauber, Streifenwagen, 


Polizei Spezialeinsatzwagen, 
3-achsig, mit funktionierendem 2 Klang Signalhorn, 
Blaulicht und Polizei-Einsatzleiter. 


Umweltschutz-Polizei 6533 


mit Beobachtungsflugzeug, Polizei-Pick-Up 
Schnellboot und Polizeioffizier. mit Verkehrspolizist. 


e 
—~ Y 
iri sal P 
Ag E E, 
en Patrol mit 6354 


Hubschrauber, Motorradstreife Polizei-Spezialisten-Team mit Helikopter, 
und Verkehrspolizisten Motorrad-Streife und Speedboat-Gespann. 


Neuheiten lieferbar ab Januar 1993. __ 





` 


Feuerwehr-Drehleiter- Feuerwehr Einsatz-Zentrale mit Kontrolltower, Fahrzeug- 
wagen mit Pulverlóschan- hallen, schwerem Tanklóschfahrzeug mit Wasserkanone, 
hánger und Feuerwehrmann Hubschrauber, Einsatzleitwagen und Feuerwehrmännern 


" 


65 ? 
Fe 


uerwehreinsatz- 
Wagen 6531 
mit Lóschmeister. Feuerwehr Löschhub- 
schrauber mit Pilot. 

















an Mountain Camp am Blue-River mit 
Hängebrücke, Geländewagen, Schlauchboot- 
Trailer, Pferd und Hochzeitsreisenden. 


Hafenpolizei-Station 
mit Kaimauer, Polizeikreuzer, 

Schnellboot, Küstenradar, Einsatzfahrzeug, 
Motorrad und »schwarzer Gang«. 


Containertermina 

mit Kaistraße, = 

mobiler Containerbrü 

Containerfrachter, gor, 2x 20" Container Truck, Hubwagen, Zollhaus 
und Zollschranke, Schauerleuten, Zóllner und Bootsbesatzung. 






Wohl mit Bootsanhanger, Segeljolle, 
Windsurfboard und Aktiv-Urlaubern. 






Stückguthafen — 

mit Verladekai, Drehwippkran, Mehrzweck- 
frachter, Sattelzug, beladenen Containern, 
Richtfeuer, Schauerleuten und Sportangler. 










6345 
Kunstflugakrobaten mit Doppel- und 
Eindeckerflugzeugen, Reise Off-Roader, 
Caravan, Piloten und Bodenpersonal. 



















mit Fun Boards, Palmen-Bar, Strandbug 6679 
Surflehrerin und Urlaubern. mit Surfbrett und Schónling. ay Schmuggler Speedboat 


ASE mit Besatzung. 


eo SEI 


Küsten-Patrouillen Kreuzer 
mit Beiboot, Kapitän und Bootsmann. 


at 4 2 7$ 4.2 A 
p œ 
M A 



















mit Tower, Palme, Start- un episte, Charter-Terminal, Gepäckhalle, 
Urlauberjet, Rundflug-Helikopter, Gepáckwagen, Bodenpersonal und Urlaubern! 


Space Shuttle Escorte mit Truck, Spezialsattelauflieger, 
Weltraumfähre, Satellit, Begleitfahrzeugen und Transportspezialisten. 
iua d 


Seenot-Rettungshubschrauber 
mit Rettungswinde, Crew und 
Katamaran-Segler. 
















SC 


d 6536 ge 
Kurierflugzeug 


mit Pfeilflügeln, 
Hecktriebwerk und Pilot. 






Flughafen Löschgigant 

mit funktionierenden Alarmleuchten 
und 2-Klang Sirene, Tandemschaumkanone, 
Rettungsgerät und Feuerwehrmännern. 







6375 
4-strahliges Frachtflugzeug mit Gabel- 
stapler, Lastenpritsche und Cargo-Personal. 





Neuheiten lieferbar ab Januar 1993. 29 





Straßenbautraktor Bergungs- und Abschlepp-Truck, 
mit Doppelachs- 3-achsig, mit Zughaken und 
Muldenkipper und Fahrer. Bergungsspezialist. 


ervice Station 
mit Waschgarage, Zapfsäulen, Mini-Markt, 
Abschlepp-Truck, Pkw und Service-Personal. 


Straßenbau-Reparatur-Wagen 
mit Anhänger, Zubehör und 
Bauhandwerker. 


Octan Tank-Truck 
mit Sattelauflieger und Tankwart. 


6668 

Recycling Cöntainer Truck 
mit Behälter Absetz-Funktion 
und Umwelt-Techniker. 


mit Heckschaufel, 
Seitenstützen und Schachtmeister. 





65 

Kommunal 
Ladefahrzeug 
mit Maschinist. 





6539 


Go-Kart-Center mit Truck, Gabelstapler, 
4 Go-Karts, Service Box, Rennteam und Poster. 


Formel I 
Rennwagen mit 
Nachwuchsfahre, 


6646 
California Fun Car mit Lizenzfahrer. 


allye mit Cross Motorcarts, 
Start-Ziel Tower, Rennleiter, Piloten und Mechaniker-Crew. 


6669 
Königstruck Grand Prix Racer 
mit Kompressorblock, 


6648 
Cross-Cart 
mit Champion. 


sai ga 


Sportboot, Bootstrailer 
und Wassersportler, 


6513 
Air-Boat 
mit Abenteurer. 


x 

14 
_ = Wr‘ 
"p (E) essct 


Heckspoiler und Publikumsliebling. 


6310 MERE TOUR 
2 Straßenplatten 
mit Fahrradweg, 
T-Kreuzungen. 


6312 
2 Straßenplattenlmit Fahr- 
radweg, gerade Straßen. 


> 
O 
vA 
Wy, 
6319 


Baume, 
Blumen und Zaune 


6311 
2 Straßenplatten mit 
Fahrradweg, Kurven 


6313 gm) 
2 Straßenplatten mit ' 
Fahrradweg, Kreuzungen. 


6315 
Verkehrsschilder. 


zn 
















m Road. 
EG 












Mit den einfachen Schnappver- 
bindungen der Schienen ist der 


Gleiskörper im Nu fertig. DE 
0,0 SS 


Electric System bringt mit 9 V 
Motoren und Blinklichtern noch 
mehr Spannung ins Spiel. 










Containertrans- 

portwagen erhält 
EISENBAHN E seine erste Fracht, 

und im Doppeldecker- 


6-12 Jahre Panoramawagen freuen 
sich die Passagiere auf 


Tempo, Tempo ^ das grüne Licht zur Jung- 


fernfahrt. 












Auf den Rangiergleisen der super- 
schnellen Bauspielbahn herrscht Steig ein in die LEGO’ 
emsige Betriebsamkeit. Der neue SYSTEM Bauspielbahn. 











4549 
Containertransportwagen, Sattelzug, Teleskop- 
M Container-Kran mit Zangengreifer und Verlade- 





xperten 

















4563 
9 V Eisenbahn Komplett-Set mit Dieselrangierlok, Niederbordwagen, 
Rungen-Flachwagen, gedecktem Güterwagen, Ladegut, Gabelstapler, Schienenoval und Transformator. 








Schwere Güterzug E-Lok, 
6-achsig, mit 9 V Motor, 2 beweglichen 
Drehschemeln und Lokführer. 


4546 

Kombi-Fahrzeug für 

mit Feiere Schüttanhánger Octan Tankwagen Schiene und Straße 

und Rangiermeister. mit LKW, Ladegut und Kraftfahrer. mit Federung und Zubehór. 
-— EZ OL  wr 
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4548 
9 V Transformator 
mit AnschluBkabel und Fahrtregler. 

















4547 
Doppeldecker Panoramawagen 
mit Aussichtsdeck, Schlafabteil und Reisenden 


z dr. === (Érgánzungswaggon zu Art. 4558). 
Pr ER < (Erg: g — , ) 
TER ` Bahnübergang D 


mit Wärterhäuschen, 
= = geraden Gleisstücken, 
— Vollschranken und Bahnwárter. 
4558 4 Ww y^ 
Moderner Hochgeschwindigkeitszug - = 
mit zwei Triebköpfen und eingerichtetem Zwischenwagen, 
9 V Motor, Beleuchtung, Schienenoval, Bahnsteig, Fahrgásten und Zugpersonal. 






| 4554 


GroBer Stadtbahnhof mit Wartehalle, Fahrkartenschalter, 
Telefonzelle, Bahnsteig, Gepáckkarren, Fahrgästen und Personal. 


hs m 


ESSEN 
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SCHIFFE 


6-12 Jahre 


Auf hoher See... 


sind die schnittigen LEGO* SYSTEM 
Schiffe genauso zu Hause wie auf dem 
Teppichboden. 





4531 5 a C EUER 
Weichenpaar für Handbetrieb 
mit 2 gebogenen Gleisstücken. 






Schweres Feuerlóschboot mit 
Quadro-Feuerlöschanlage, Hub- 
schrauberarbeitsdeck; Rettungs- 
hubschrauber und Besatzung. 


ung 
it a 


ob 







p- e 





4520 ) 
8 gebogene Gleisstücke. e , on à D 


Diese Schiffe schwimmen richtig! 











5-12 Jahre 


Sensation im All! 


Neuentdeckter Ice-Planet wird besiedelt! 
Da wittern die Technologieheeler 
Blacktrons natürlich den großen Reibach. 
Alarmstufe rot für die Space Police. Und 
die geht nicht gerade zimperlich mit ihren 
Gefangenen um (blätter mal um). 


LEGO* SYSTEM Raumfahrt — 
spannende Abenteuer aus fernen 
Welten zum Bauen, Spielen und 
Sammeln. 


Late, oni AC 


Sie hat die modernsten 
und schnellsten 

4 Transportmittel der 
= Galaxis. Die braucht sie 
aber auch, um die 

À gerissenen Blacktrons 
in Schach zu halten. 


Die Schurken des 
Weltalls. Spionieren mit 
ihrer High Tech 
Ausrüstung friedliche 
Wissenschaftler aus und 
verhökern jedes 
Geheimnis meistbietend. 


Mitten in der Galaxis 
wurde ein neuer Planet 
entdeckt, die ideale 
Bodenstation für die 
interstellare Kommuni- 
kation. Aber sein massi- 
ger, lebensfeindlicher 
Eispanzer macht die 
Erschließung zur aben- 
teuerlichen Herausforde- 
rung für Wissenschaftler 
und Techniker. 


TSSUENN 
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6984 
Space Police Comm 


6957 


Space Police Gefangenen-T 
Arrestzelle, Beobachtungsgalerie, Astrocops, Gefangenen und Poster. 


A 


ck mit Trailer, Dublee Orbiter, 


mit Quadro-Trägerflossen, flexiblem 
Mittelrumpf, Arrestzelle, Astrocop und Gefangenem. 


6852 

Space Police Satmób 
mit Beobachtungssatellit 
und Raumobserver. 


kå 

6704 

6 verschiedene Astronauten 
mit Ausrüstung 


6813 
Space Police Cop-Hopper 


c ti 


Y 





6981 6933 
Blacktron Spy Intruder Blacktron Mobil. Georadar mit Abtast-Radiometer 
mit Dual Facetten-Reflex Zellen, Nekro Sonde, Minimalobil Schirm, Trippel Facetten-Reflex Zellen, 

und Besatzung mit Parallelbooster. Multispectral Walzen und Optoelektronikern. 


2 


6887 . 
Blacktron Kugellibelle mit 


Deltaschwingen, Facetten-Reflex 
Operatorzelle und Global-Ingenieur. 


6832 
Blacktron Deltaswinger mit 
Kartographiecomputer und Infonaut. 


| 















a 





iz CG à 
Ice Planet Raketen-Transporter 


mit drehbarem Magnetkranauslege: 
Satellit und Countdown Spezialisten 















6973 6879 
Ice Planet Tripel-Raumtransporter mit Magnet Cargo Ice Planet Deitagleiter 
schlitten, Satelliten-Tragerrakete, Transgalactonauten und Poster. mit Satellitensender und Galactologe. 



















nn. - 
WS bh 

6834 

Ice Planet Bob 6814 

mit Parabolantenne Ice Planet Connector mit 
und Nachrichtenspezialist Eis-Säge und Klimatologe 















Ob Getriebe, Differential oder 


Pneumatic-Zylinder — bei LEGO" 
TECHNIC funktioniert alles wie bei den 


groBen Vorbildern. Ganz neu: 


der raffinierte 9 V Mikro-Motor. Klein wie 


Vie 


‚Die 9 V Motoren machen 
die LEGO TECHNIC 
Modelle mobil. Ob Flieger 
oder Rennwagen, stets sor- 
gen sie für den richtigen 
Dreh. 


Technik wie in Wirklichkeit 








7-10 Jahre 
Fur TECHNIC 
Einsteiger 


ein 4-Knopf-Stein, läßt er sich auf eng- 
stem Raum einbauen. Dank geringer 
Drehzahl kann er Lenkungen oder andere 
leichtgängige Hebelbewegungen 
antreiben. 


Kleine Modelle - 
große Wirkung 


LEGO TECHNIC ist Neuland für Dich? 
Aber nicht mehr lange. Mit diesen Model- 
len wirst Du im Handumdrehen zum Mei- 
sterkonstrukteur. Und mit jeder neuen 
Funktion wächst der Spaß an Deiner 


LEGO TECHNIC Sammlung. pon, 
e, 
REN 






Ein feiner Kunststoffdraht in einer flexiblen 

Hülle überträgt Zug- und Schubkräfte sogar 

»um die Ecke«. Das Flex-System findest Du in 

en Modellen auf den folgenden 
eiten. 



















8891 

LEGO TECHNIC Ideen Buch. 

100 Seiten LEGO TECHNIC 

pur zu Universalkästen, 
neumatic System, 9 V 

Motor, Flex-System und 

Control Center. Ab 7 Jahren. 








rn RL 


8720 

LEGO TECHNIC 
9 V Motor Set 
mit Batterie-Box 
und vielen 
wichtigen LEGO 
TECHNIC 
Elementen. 

Ab 7 Jahren. 
























matic 





Compressor 
Pneumatic 


Handbetriebene Pumpen, 
Schlauchleitungen, Ventile 
und Arbeitszylinder brin- 
gen Bewegung ins Spiel, 
ganz.so wie in Wirklich- 
keit. 



















Bei dieser neuen Technik sorgt 
der bewährte 9V Motor für 
andauernden Luftdruck. Somit 
hast Du beide Hände frei zum 
Steuern verschiedener 
Funktionen. 

Und die neuen kompakten 
Pneumaticzylinder lassen die 
LEGO TECHNIC Modelle noch 
vorbildgetreuer aussehen. 








8714 
LEGO 
TECHNIC 
Figuren, 
beweglich. 

Ab 7 Jahren. 


i Technic 


8828 LEGO TECHNIC Go-Kart mit 


LEGO TECHNIC Universalkasten ab 8 Jahren, mit LEGO TECHNIC Frontsc fellader mit Hinterrad-Lenkung, Lenkung und I-Zylinder Heckmotor- 
Bauanleitungen für verschiedene Modelle und Poster. beweglicher Planierschaufel und Poster. Ab 8 Jahren. konstruktion. Ab 7 Jahren. 





BD 
La: 
LEGO TECHNIC All Terrain Vehicle > ^ Sen Vë 
LEGO TECHNIC Mini-Set mit Bauanleitungen mit Vorderradlenkung und Grobstollen- mit Lenkung, Reserve Ge 


für 4 verschiedene Modelle. Ab 7 Jahren. Bereifung. Ab 7 Jahren. Hinterachsfederung, Ab | "P 


8818 
LEGO TECHNIC Gelande-Buggy 
mit Motorkonstruktion und 
Lenkung. 
Ab 8 Jahren. 





8 
h T d d I-Zylinder LEGO TECHNIC 
3-achsig, mit Lenkung, Action-Figur Motorrad mit Hinterradschwinge 
| und Poster. Ab 8 Jahren. und Federbeinen. Ab 7 Jahren 





t 
mit Antriebspropeller, Steuerung und Poster. Ab 8 Jahren. 
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Und ab geht die Post! 


Diese realistischen Modelle bringen Deinen 
TECHNIC Ehrgeiz so richtig auf Touren. Mit dem 
neuen Mikro-Motor wird es noch interessanter: 
denn jetzt steuerst Du zwei Funktionen zugleich. 
Und bald bist du ein echter TECHNIC Profi. 










LEGO TECHNIC Multi 
Control-Set mit LEGO 
TECHNIC Motor und neuem 
9 V Mikro-Motor 









E LEGO TECHNIC Trike 
i mit 4 Zylinder Boxer- 






Motorkonstruktion, 
gefederter Vorderradgabel 
und Breitreifen. Ab 10 Jahren. 














LEGO TECHNIC 
Pneumatic-Set 
mit Bauanleitungen für 
4 verschiedene Fahrzeuge 
mit Pneumatic-Funktionen. 
Ab 9 Jahren. 













8838 "LEGO TECHNIC Enduro mit 
2-Zylinder Motorkonstruktion, 
Kettenantrieb, Hinterradschwinge, 
Federbeinen und Hauptstánder. 
Ab 9 Jahren. 








gen 
mit Hinterradfederung, 
Lenkung, Spoiler und 
Action-Figur. 
Ab 9 Jahren. 


Technic 








8074 ~ 

LEGO TECHNIC Universalkasten ab 9 Jahren; 
mit Flex-System und Bauanleitungen 

für vier verschiedene Modelle. 


8064 i Së 
LEGO TECHNIC Universalkasten ab 8 Jahren; 


mit 9 V Motor und Bauanleitungen 
für vier verschiedene Modelle. 
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8872 

LEGO TECHNIC Sattelzugmaschine mit 
Gabelstapler, beweglicher Lastengabel, 
Trailer-Absetzfunktion und Lenkung. 

Ab 9 Jahren. 













RR dë o 


ud SEE 
GB: 


LEGO TECHNIC Bergungs- und Versorgungs-Schlepper 
mit drehbarem Lastenkran und beweglichem Ausleger, 
Verstellpropeller und Lenkung. Ab 10 Jahren. 






8837 
LEGO TECHNIC Löffelbagger mit 


DO TS 
e N 7 ¥ 
fy pneumatic-gesteuertem Schaufelarm, 
à e " drehbar gelagertem Maschinenhaus und 
cR B Doppelfunktions-Steuerung. Ab 9 Jahren. 
44 
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Um die Ecke 


Il-16 Jahre 
Für TECHNIC gedacht... des Flex- 


Profis Systems. Denn mit den feinen 
Kunststoffdrähten in biegsamen 
Schläuchen kannst du Kraft auf 
früher undenkbaren Wegen 
übertragen, eben »um die Ecke«. 






8836 
LEGO TECHNIC Sportflugzeug 

mit beweglichen Querrudern, Luftschraubenantriebs- 
Konstruktion und gefedertem Hauptfahrwerk. 
Ab 9 Jahren. [ k 








8856 
LEGO TECHNIC 
Rettungshubschrauber ri 
mit Flex-System, 

drehbarem Haupt- und 
Heckrotor, variablem 
Anstellwinkel, Rettungsseilwinde 
und versenkbarem Fahrwerk. 

Ab II Jahren. 













Il-16 Jahre 


Für TECHNIC 
Profis 


Compressor 
Pneumatic 


8862 


LEGO TECHNIC Schaufelbagger 
mit Frontlader, Seitenstützen, 
Zahnstangenlenkung und Pneumatikelementen. 


8868 

LEGO TECHNIC Truck mit 9 V 
motorgetriebenem Kompressor zur 
pneumatischen Steuerung des 
Drehkran-Aufbaus, des 
Kranauslegers und des 
Zangengreifers; 6 Zylinder 
Motorkonstruktion und 
Zahnstangenlenkung. Ab I2 Jahren. 


xcii Cees 
D = w CB 
090000000 


ke: 





DK e ewe E anos ee 


Du steuerst vier verschiedene Funktionen über die 
entsprechenden Ventile. Der motorgetriebene 
Kompressor liefert die Power. 





RM 





D KRAN- 
AUFBAU: ZANGEN- ZANGEN- 
= dreht AUSLEGER: GREIFER: GREIFER: 
rechts « heben « heben + schließen 
- dreht links = senken = senken = öffnen 
46 





Für TECHNIC 
Profis 





TECHNIC mit Intelligenz. 


Mit dem TECHNIC Control Center 


machst Du Deine Modelle selbständig. 


ml 





Du steuerst, programmierst, kontrollierst 
jede Bewegung. Anschließend geht’s wie 
von selbst. Die beiden Speicher des 
Control Centers können sich bis zu 50 
Befehle merken. Auf Knopfdruck 
wiederholt Dein Modell jeden Schritt, so 
oft Du willst. Zwei 9V Motoren 
bekommst Du bereits mit dem Control 
Center. Du kannst aber sogar noch einen 
dritten anschließen. 


8094 

LEGO TECHNIC Control Center ab II Jahren; mit zwei 9 
Volt Motoren, Bedienungsanleitung und 
Bauanleitungen für vier verschiedene 

steuerbare Modelle. Das LEGO TECHNIC 

Control Center ist netzunabhängig. Als 

Energiequelle dienen sechs 1,5 Volt Batterien, 

LRI4 oder RI4 (nicht in der Packung enthalten). 


Der Kran bewegt 
seinen Ausleger exakt 
so, wie Du ihn vorher i 
programmiert hast. .- 
Pausenlos, bist Du ihfy 
stoppst. ; 

D: 


| 


Das ist Zauberei. Die Zeichen 
maschine malt ihre Bilder 
ohne Hilfe. In Wirklichkeit 
aber hast Du sie so program 
miert. Der technische 








A/B: Steuertasten 
für einen dritten 
Motor, ein Light- 
oder Sound- 
element. 


MEM. I/II: Ruft einen der 
beiden Speicher auf. 













GO: Einmal drücken für die einmalige Wieder- 
holung der programmierten Bewegung - 
zweimal drücken für die Dauerfunktion. 


Der Roboter hilft aufräumen! ` 
Er kann z.B. LEGO’ Steine 
aufsammeln, hochheben und 
langsam in einen Container 
legen. Du brauchst nichts mehr 
zu tun, wenn Du ihn richtig 
programmiert hast! 


N-S-E-W: Die super- 
flache Steuerscheibe 
steuert das Modell in 
alle Richtungen. 


PROGRAM: 
Druck auf die Taste startet 
den Programmiervorgang. 
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5590 
* Heli-Truck, 
5-achsig, mit Sattelauflieger und High-Speed Helikopter. 






5581 


Rennboot- 


eege," —— Jeden Monat neu! Das Tollste von, 
Werkstatfii WI 


EES | CY Mr | mit und über LEGO® ae 

















E ""[service] 


In der LEGO Service-Broschüre 

sind alle LEGO Teile verzeichnet, 

die man nachkaufen kann. Beim 

3 hi Spielwarenhändler oder bei Eurer 
2 
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ag y EN w 9 | Regina, LEGO GmbH, 
1688 ai SZ 24594 Hohenwestedt 

N) Großer LEGO Eimer 
O »Fröhliche Familie« mit vielen 


/ 
PN U | LEGO Steinen in tollen Pastellfarben 
x i , j und lustigen Figuren. 














345 4 
e Kleiner LEGO Eimer AG » 
D »Fröhliche Familie« & tf > 
mit vielen LEGO Steinen L3 ur 
in tollen Pastellfarben und P 
lustigen Figuren. E 


Jeden Tag ein neues Spielzeug. 
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